














































































































NIVEL AGUAS ABAJO 
































SIN PUERTO CON PUERTO (38.50) NIVEL NORMAL 


















































x= $1.80 



































































































































































































14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 
Led Teod Los pes %.s0 Le E Ae EE: 


250 2.50 2.50 2.50 
PLANTA DEL VERTEDERO 1:500 









NOTA SUSTITUYE AL PLANO NYEOIT 
FECHA | NOMBRE 















ud: E OBRAS 


HIDROELECTRICAS 


PROYECTADO 














DIBUJADO 25/11 [953| Nelson Horo 


























APROBADO 
















Ing. Jefe /ng. Consultor 


AN 


EN RINCON 





ESCALA 





























































































1:200 














USINA DE  BAYGORRIA 


VERTEDERO 






VARIANTE B 


ALOMBINO 


